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Dr ALFRED JÓZEF 


EIM 


adwokat, emer. sędzia Sądu Najwyższego, b. przewodniczący Najwyższego 
Trybunału Narodowego, b. przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego S. D. 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 14 kwietnia 1961 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 
w poniedziałek dnia 17 bm, o godzinie 12, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


córki, syn i rodzina. 
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